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  جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني )  - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

  8806 - حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان في مكبرات الصوت -  نور على الدرب

  عبدالعزيز بن باز


  
  من احد الاخوة المستمعين سؤالان في سؤاله الاول يقول ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان في مكبرات الصوت السنة بعد الاذان المكبر اذا قال لا اله الا الله يقفل المكبر. وتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت العادي بعد ذلك
  -
    
      00:00:00
    
  



  من غير ان يكون المكبر لان السنة ان المؤذن يجاب يقول صلى الله عليه وسلم اذا ثبت المؤذن فقولوا مثلما يقول يعني يقول مثله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله الى اخره
  -
    
      00:00:26
    
  



  الا عند الحي على عند حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة الا بالله. وعند حي على الله يقول لا حول ولا قوة الا بالله. ثم يقول بعدها الله اكبر الله اكبر لا
  -
    
      00:00:42
    
  



  لا اله الا الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي اذا كان مؤذنا بعد قبل المكبر لا يصلي مع الاذان انتهى الاذان انتهى الاذان بقوله لا اله الا الله فيقف يقفل المكبر ثم يصلي على النبي وسلم بالصوت العادي بالنساء ومن حوله
  -
    
      00:00:52
    
  



  ثم يكمل ويصلي على النبي ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمدا وسيلتك والفضيلة وابعثه مقاما محمود الذي فانك لا تخلف الميعاد هكذا جاء في الحديث الصحيح
  -
    
      00:01:12
    
  



  من السنة للمؤمن يقول هذا بعد الاذان. رواه البخاري في صحيحه لكن بغير زيادة انك لا تخلو الميعاد. وهذه زيادة رواها البيهقي بسند جيد والمؤمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يصلي بعد الاذان بعد فراغ الاذان لكن المؤذن لا يقول
  -
    
      00:01:26
    
  



  ومع الاذان بل يقفل المكبر ثم يقولها في الصوت العادي نعم. جزاكم الله خيرا
  -
    
      00:01:47
    
  



